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ELECTROMAGNETIQUES  8.88  MoV  -  6.06  MeV 
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ccifit!qljf\  experiment  ale 

Lcrnveau  8.88  MeV  est  alimente  par  la  reaction  ) 
19F(p,a)160  d  =  4.2  MeV  (cible  de  F2Ca,  d’epais- 
seur  11  keV  d  /*;«  =  874  kcV  sur  support  mince  de 
tantale).  La  mdthode  utilisee  consiste  a  mesurcr 
simultandment  l’intenaite  de  la  cascade  8.88  MeV  - 
6.06  MeV  -  0  et  lMntensltd  de  la  cascade  8.88  MeV 
-*•  8.13  MeV  -  0,  cette  dernidre  etant  1c  mode  de 
ddsexcitation  predominant  du  niveau  8.88  MeV. 

La  cascade  8.C8  MeV  -*  6.06  MeV  -fc  0  est  misc 
en  evidence  par  dcs  coincidences  triples  entre  le 
rayonnement  gamma  (8.88  MeV  -  6.06  MeV  *  2.82 
MeV)  et  les  electrons  de  paires  de  la  transition 
monopolaire  6.06  MeV.  Le  disposltlf  dc  detection 
et  le  circuit  eicctronique  associd  sont  les  memos 
que  ceux  dejd  utilises  dans  Petude  des  cascades: 

7.12  MeV  -  6.06  MeV  -  0  et  6.02  MeV  -  6.06  MeV 
-  0  *).  Cependant  l'energie  du  rayonnement  y  etant 
plus  grande  que  dans  les  experiences  precCdcntes, 
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Fig.  1.  Spectre  des  rayonnements  gamma  cn  coincidences 
avec  la  raie  de  paires  correspondant  .1  une  dnerglc 
de  5  MeV. 


le  cristal  Nal  l*,f  x  l^"  a  ete  remplacd  par  un 
cristal  Nal  4"  x  5,f  (Harshaw  Matched  Window)  et 
Pdpaisseur  de  Pecran  de  plomb  a  ete  doublee. 
L’lntensite  dc  la  cascade  8.88  MeV  -  6.13  MeV 

-  0  est  mesurde  cn  cffectuant  des  coincidences 
doubles  entre  les  rayonnements  y  de  2.75  MoV 
(8.88  MeV  -  6.13  MeV)  et  de  6.13  MoV.  Unc  even- 
tuelle  contribution  provenant  d’une  cascade  du  No20 
et  passant  par  les  niveaux  4.25  MeV  et  1.63  MeV 
(rayonnement  gamma  de  2.62  MeV)  est  estlmee  in- 
fOrieure  d  2%  de  Pintcnsite  dc  la  cascade  8.88  MeV 

-  6.13  MeV  -  0. 

Krai  nation  (In  rapport  tVenihrmivhemenl 

Fig.  1  reprdsente  le  spectre  des  rayonnements 
gamma  obtenu  on  coincidence  avec  la  raie  de  som- 
mation  des  electrons  de  paires  (6,06  MeV  -  2///0r2). 

*  Cc  travail  .1  ete  subventionne  cn  parlic  par  ”1 'Office  of 
Scientific  Research  of  the  Office  of  Aerospace  Research, 
United  States  Air  Force”,  par  son  "European  Office”. 


Cependant  le  pic  obtenu  ne  peut  £tre  compldtement 
attribud  d  la  cascade  cherchee.  En  effet,  les  reso¬ 
lutions  du  detccteur  gamma  et  de  la  raie  de  somma- 
tion  ne  nous  permettent  pas  de  distinguer  les  cas¬ 
cades  8.88  MeV  1  6.05  MeV  J  0  et  8.88  MeV  X  6. 13 
1  0.  La  contribution  de  cette  derniCre  a  ete  evaluee 
d  partir  dc  la  mesure  d  la  resonance  de  340  keV, 
de  la  probabilite  de  detection  des  paires  (6.13  MeV 
-  2»/Qr2)  normalisde  aux  rayonnements  gamma  de 
6.13  MoV  emis. 

Nous  trouvons  ainsi  pour  le  rapport  des  deux 
cascades  chcrchecs:  (1.12  ±  0.33)  x  10"2  les  angles 
solidcs  et  les  efficacltds  etant  determines  par  la 
methode  exposee  dans  *). 

En  tenant  compte  que  dans  74%  des  cas  le  niveau 
8.88  MeV  decroit  par  la  cascade:  8.88  MeV  -  6.13 
MeV  -  0  et  sculcment  dans  7% des  cas  par  la  tran¬ 
sition  dircctc:  8.88  MeV  -  0  2  J  nous  obtenons: 

H  ~  (1.20  ±  0.36)  x  10"2.  Ce  resultat  correspond  d 
une  acceleration  relative  de  la  transition  8,88  MeV 
6.06  MeV  par  rapport  d  la  transition  8.88  MeV-0 
d'un  facteur  4. 
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